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Résumé. — Description de Chandlerella inversa n. sp., parasite dans la cavité péritonéale du 
Nectarmudé Cyanomitra olivacea cephaelts au Gabon. L'espèce est remarquable par la brièveté 
de l'eesopliage ct par un spicule droit plus long que le gauche. 


Abstract. — Chandlerella inversa n.sp., Filaria parasite of Nectarinudae from Gabon. The species, 
parasite in the peritoneal cavity of Cyanomitra olivacea cephaelis, is characterized by a short ceso- 
phagus and his right spicule longer than the leít. 


Chandlerella inversa n. sp. 


Cuticule lisse, sans ornements. Téte arrondic, avec bouche allongée dans le sens médian. 
4 papilles céphaliques éloignées de la bouche. 4 papilles labiales externes, un peu irrégu- 
lières, et 2 amphides sur un cercle plus antéricur (fig. A). (Zsophage court, très nettement 
divisé en portion musculaire et portion glandulaire. Deirides non perceptibles. 


Màle holotype : Corps long de 10,8 min, large de 90 um. Anneau nerveux et pore excré- 
teur respectivement à 115 um et 165 um de l'apex. (isophage musculairc long de 155 um, 
glandulaire de 420 um (fig. F). Queue longue de 110 um, avec papilles cloacales (4 à gauche, 
3 à droite) situées sur la moitié postérieure de la queue (fig. G, H). Une formation d'aspect 
papillaire impaire, en avant du cloaque. Spicules régulièrement arqués, le droit long de 
130 um, le gauche de 95 um. La pointe du gauche joue le ròle de gubernaculum au niveau 
du cloaque. 

Le spécimen paratype, qui a 4 paires de papilles cloacales (fig. D, a, lui aussi, un spicule 
droit plus long que le gauche. 


Femelle allotype : Corps long de 29,2 mm, large de 190 um. Anneau nerveux ct pore 
excréteur respectivement à 150 um et 200 um de l'apex. (isophage musculaire long de 
200 um, glandulaire de 500 um. Vulve à 450 um de l'extréèmité antérieure. Portion impaire 
de l'ovéjecteur courte (200 um). Opistodelphie. Ovaires et oviductes dans les trois milli- 
mètres postérieurs du corps. Queue longue de 190 um. Microfilairres dans l'utérus longues 


de 125 à 140 um (132 um de moyenne). 
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FiG. 1. — Chandierella inversa mn. sp. 
A, $ paratype, tète, vue apicale , B, S allotype, tète, vue latèrale , C, id., extrèmité antérieure, vue latèrale , 
, Ed., queue, vue unit los E, td., mierofilaire , F, o holotype, Cent antéricure, vue latèrale : 
G, id., extrèmitè postérieure, vue latérale gauehe : H, id., vue latèrale droite , I, 3 paratype, extré- 
mité postèricure, vue ventrale. 
A, D. E, G, EH, T'iceh. 100 um: Bi cel. 50 un: GC, FE £ eeli, 200 tu. 


DiSCUSSION 


L'espèce sc classe aisément dans le genre Chandierella (nomenclature de ANDERSON 
et BArN, 1976), ou dans le genre Parornithofilaria (nomenclature de SoNix, 1966). II s'agit 
de la première espèce connue chez un Nectarinidae. 

L'espèce a deux éléments assez caractéristiques qui la distinguent des nombreuses 
autres espèces décrites dans le genre : un cesophage qui, bien que clairrement divisé en deux 
portions musculaire et glandulaire, est très court (575 um chez le màle, /00 um chez la 
femelle) , un spicule gauche qui, contrairement à unc règle très générale chez les Spirurida, 
est plus court que le droit. 


de 


Deux cspèees paraissent partieulièrement proches par l'ensemble des caractères : Chand- 
lerella petrosvi (Tseherthovva, 1946), parasite d'un Columbidae en Rirghizie, qui a égale- 
ment un spicule dron plus long que le gauche, et Chandierella chitsroodae Anderson, 1961, 
parasite d'un Plocéide de Java, oú la longueur des spieules est très variable, la longueur 
du droit dépassant parfois eelle du gauehe. 


C. petrosvt a un cesophage long et nou divisé. (. chiltvoodae a des miterofilaires plus 
longues (198 um au lieu de 130 um) et de petites différenees dans les mensurations et la 
disposition des papilles cloacales. 

Nous considérons done l'espèce parasite de Cyanomitra comme nouvelle et la nonmons 
Chandierella inversa m. sp. 
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